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Um es vorweg zu nehmen, wer vermutet, 
dass hier Bestellscheine, Zahlungs- 
quittungen, oder Empfangsbescheinigun- 
gen, uber die Bestellung, Lieferung, und 
Bezahlung von Eisernen Kreuzen von der 
EisengieBerei, oder den ausfuhrenden 
Juwelieren, welche mit der Fassung der 
Eisenkerne beauftragt wurden, vorliegen, 
wird hier nichts dergleichen finden. 

Dem damaligen Sprachgebrauch muss 
man doch mehr den ursprunglicheren 
Sinn des Wortes „Rechnungen" zu 
Grunde legen. Gemeint sind eben nicht 
die o.a. Belege, sondern tabellarische 
Aufrechnungen uber die, bei der 
Generalordenskommission (GOK) ver- 
wahrten Insignien, deren Ausgabe, und 
die Zåhlung, der bei der GOK ein- 
gelieferten Stucke, seit 1879. 

Die Aufzeichnungen in dieser Akte enden 
im Jahre 1921 mit der Abgabe der letzten 
Insignien der I. und II. Klasse an die 
staatliche Munze, wo diese einge- 
schmolzen wurden. 

Die Insignien des Eisernen Kreuzes 
unterlagen einer grundsåtzlichen 
Ruckgabepflicht. Gemåf3 einer aller- 
hochsten Ordre vom 17.10.1870 des 
Kaisers an den damaligen Bundes- 
Kanzler, die Ruckgabe erledigter Eisernen 
Kreuze durch die Angehorigen der 
Besitzer betreffend, wurde bestimmt, 
dass, nach MaBgabe der Ordre vom 
19.02.1859, „auch die in dem 
diesjåhrigen Feldzuge verliehenen, durch 
Tod ihrer Inhaber zur Erledigung 
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kommenden Eisernen Kreuze, seitens der 
Hinterbliebenen an die General-Ordens- 
Commission zuruckzuliefern sind, ge- 
statte aber zugleich, dass in geeigneten 
Fallen dem Antrage der Hinterbliebenen 
auf Belassung des Eisernen Kreuzes ihrer 
verstorbenen Angehorigen entsprochen 
werden kann". 

Seit der Verkundung der AKO vom 
10.10.1914, verblieben alle Kriegsaus- 
zeichnungen verstorbener Inhaber ihren 
Hinterbliebenen zum ehrenden Anden- 
ken, und waren nicht mehr ruckgabe- 
pflichtig. 

In den Tabellen werden die bei der GOK 
eingegangenen und ausgegebenen Insig- 
nien zahlenmåBig erfasst. Bei den Ein- 
gången werden keine Einzelheiten 
genannt. Bei den ausgegebenen Insignien 
wurden zumeist nur die Truppenteile 
erwåhnt, zu denen die Insignien 
ausschlieBlich als Ersatz fur verloren 
gegangene Stucke geliefert wurden. Die 
namentliche Erwåhnung einzelner Per- 
sonen findet nur sehr selten statt. Um 
den Rahmen der hier wiedergegebenen 
Tabellen ubersichtlich zu halten, wurden 
die Regimentsnennungen nicht uber- 
nommen, auch die seltenen, nament- 
lichen Erwåhnungen fanden hier keinen 
Eingang. Lediglich in wenigen Ausnahme- 
fållen wurde eine kommentierte Aus- 
håndigung ubernommen. 

Bemerkenswert scheint der Umstand, 
dass die Erfassung der, bei der GOK vor- 
handenen Etuis, ersichtlich ist. So ist zu 
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erkennen, dass lediglich drei Etuis zur I. 
Klasse, und sieben Etuis zur II. Klasse 
vorhanden waren. Alle hier verzeichneten 
Ausgaben der Insignien der I. Klasse, 
wurden gånzlich ohne Etui getåtigt. 

Bei der II. Klasse kam es immerhin zu 
einer Ausgabe von zwei Etuis an hoher- 
rangige Inhaber. Dies fuhrt zweifelsfrei 
zur Feststellung, dass in besonderen 
Fallen, auch die Insignien der zweiten 
Klasse, mit Etui verliehen wurden. 

Als auffålligste Eintragung einer Abgabe 
von einem GroBkreuz, einer I. Klasse, 
und einer II. Klasse zugleich, findet sich 
jene, zum Zwecke der Niederlegung in 
den Grundstein zum National-Denkmal 
des hochstseligen Kaisers Wilhelm I., 
vom 06.08.1895. Nach den Akten der 
GOK sind auch je ein Exemplar, aller 
unter der Regentschaft Wilhelm I. 
gestifteten Denkmiinzen und Er- 
innerungskreuze in den Grundstein 
niedergelegt worden. Die uberirdischen 
Reste dieses Denkmals, welches sich 
direkt ggu. des Berliner Stadtschlosses, 
auf der Schlossfreiheit befanden, wurden 
zu DDR-Zeiten abgetragen. 

Der Sockel des Denkmals blieb bis heute 
erhalten. Es bleibt zu spekulieren, ob sich 
der Grundstein im Sockel, und die 
genannten Insignien noch heute in 
diesem Grundstein, im heutigen Berlin- 
Mitte befinden. 





Es bleibt festzuhalten, dass im Berichts- 
zeitraum der GOK weder eine Einnahme, 
noch eine Ausgabe eines GroBkreuzes an 
einen Beliehenen vollzogen wurde. 
Lediglich ein GroBkreuz wurde zum oben 
genannten Zweck abgegeben. 

An Eisernen Kreuzen I. Klasse wurden in 
diesem Zeitraum 191 Eingånge 

verzeichnet. Letztmalig im Jahre 1915. 
Dem ggu. stehen sieben Aushåndi- 
gungen; sechs an ehemals Beliehene, 
und eins fur das Denkmal. Die letzte 
Aushåndigung ist in das Jahr 1897 zu 
datieren. 

An Eisernen Kreuzen II. Klasse wurden in 
den Listen 5748 Eingånge notiert. 
Letztmalig im Jahre 1918. Dem ggu. 

stehen 179 Aushåndigungen. Hier 

enthalten ist eine Abgabe an das 

Denkmal, sowie eine Aushåndigung eines 
Eisernen Kreuzes II. Klasse am weiBen 
Band mit schwarzer Einfassung, und 177 
Aushåndigungen von Eisernen Kreuzen 
II. Klasse am schwarzen Band mit weiBer 
Einfassung; zwei davon im Etui. Im Jahre 
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1918 wurde letztmalig eine Aushåndi- 
gung eines Eisernen Kreuzes II. Klasse 
vermerkt. 

Die Etuis wurden an den Generalfeld- 
marschall Graf von Waldersee, und an 
den Generalmajor Freiherr von Gayl 
ausgehåndigt, welche beide ihre Insig- 
nien bei einem Brand verloren hatten. 

Wohin und mit welchem Hintergrund eine 
grol3e Menge an Ordensbånd fur 
Nichtkåmpfer im Jahre 1880 abgegeben 
wurde, Iiel3 sich nicht ermitteln. 

Im Jahre 1921 wurden die Restbestånde 
an Eisernen Kreuzen I. und II. Klasse, 
zum Zwecke der Einschmelzung, an die 
staatliche Munze abgegeben. In Zahlen 
ausgedruckt waren dies: 

231 Kreuze der I. Klasse, sowie 
5833 Kreuze der II. Klasse. 

Die noch verbliebenen beiden GroBkreuze 
wurden vermutlich in die Zeughaus- 
sammlung gegeben. 

Den Bedarf an Ordensbåndern deckte die 
GOK im Jahre 1880 und 1884 bei der 
Seiden-, Ordens-, Korps- und Logen- 
band-Fabrik Carl Knoblauch, Berlin C 2, 
Poststr. 23. 

Schlussendlich bleibt festzustellen, dass 
sich von den uber 50.000 verliehenen 
Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870, 
nur gut 10 % wieder bei der GOK 
eingefunden haben. Wie viele der 
Beliehenen das Jahr 1921 erlebten ist 
3 



nicht bekannt. Wie viele Insignien den 
Hinterbliebenen als Andenken uberlassen 
wurden, wird auch nicht mehr zu 
ermitteln sein; ebenso wenig wie die 
Fåile, in denen das Eiserne Kreuz nicht 
abgeliefert wurde, oder die Menge an 
Kreuzen, die spåter nicht mehr 
abgeliefert werden mussten. 




Quellen: Sammlung des Verfassers 

GStA PK I. HA Rep. 168 Nr.636 
Generalordenskommission 
Gespråch mit B. Dobel 



Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 1 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroBkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Bestand im Etatjahr 1878/79 It. Ordre v. 16.09.1879 


3 


2 


3 


47 


3 


264 


4 1/6 


13 4/6 


7 


Im Laufe des Etatjahres 1879/80 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 06.04.1880 








5 




135 


16 






Gesamt 


3 


2 


3 


52 


3 


399 


20 1/6 


13 4/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 880 








1 




45 


7 3/6 


12 




Verbleiben in der GOK, gepriift am 28.06.1880 


3 


2 


3 


51 


3 


354 


12 4/6 


1 4/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1880/81 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 06.04.1881 








5 




131 








Gesamt 


3 


2 


3 


56 


3 


485 


12 4/6 


1 4/6 


7 


Ausqabe fur in Verlust qeratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 881 












25 


4 1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 23.06.1881 


3 


2 


3 


56 


3 


460 


8 3/6 


1 4/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1881/82 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 14.04.1882 








10 




132 








Gesamt 


3 


2 


3 


66 


3 


592 


8 3/6 


1 4/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 882 








1 




29 


4 4/6 


1/6 




Verbleiben in der GOK, gepriift am 22.06.1882 


3 


2 


3 


65 


3 


563 


3 5/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1883/84 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 14.04.1883 








8 




122 








Gesamt 


3 


2 


3 


73 


3 


685 


3 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 883 












16 


2 4/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 20.06.1883 


3 


2 


3 


73 


3 


669 


1 1/6 


1 3/6 


7 






















Von der Seidenband Fabrik C. Knoblauch It. Rechnung von 05.02.1884 geliefert, 
15.02.1884 














28 






Im Laufe des Etatjahres 1884/85 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 10.03.1884 








4 




128 








Gesamt 


3 


2 


3 


77 


3 


797 


29 1/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 884 












8 


1 2/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 21.06.1884 


3 


2 


3 


77 


3 


789 


27 5/6 


1 3/6 


7 



Als BandmaB wird bis 1882 die Elle angegeben, danach Meter. Pro Kreuz II. 
Klasse wurde 1/6 Band ausgegeben. 

Ordensjournal / Ausgabe 1 7 / Mårz 201 0 



4 



Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 2 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroBkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 1 


3 


2 


3 


77 


3 


789 


27 5/6 


1 3/6 


7 


Im Laufe des Etatjahres 1885/86 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 16.04.1885 








2 




113 








Gesamt 


3 


2 


3 


79 


3 


902 


27 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 885 












6 


1 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 27.06.1885 


3 


2 


3 


79 


3 


896 


26 5/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1886/87 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 14.04.1886 








7 




125 








Gesamt 


3 


2 


3 


86 


3 


1021 


26 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 886 












4 


4/6 






Verbleiben in der GOK, gepruft am 25.06.1886 


3 


2 


3 


86 


3 


1017 


26 1/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1887/88 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 12.04.1887 








8 




159 








Gesamt 


3 


2 


3 


94 


3 


1176 


26 1/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 887 








1 




6 


1 






Verbleiben in der GOK, gepruft am 28.06.1887 


3 


2 


3 


93 


3 


1170 


25 1/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1888/89 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 07.04.1888 








6 




185 








Gesamt 


3 


2 


3 


99 


3 


1355 


25 1/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 888 








1 




1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepruft am 29.06.1888 


3 


2 


3 


98 


3 


1354 


25 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1889/90 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 12.04.1889 








7 




153 








Gesamt 


3 


2 


3 


105 


3 


1507 


25 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 889 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepruft am 14.06.1889 


3 


2 


3 


105 


3 


1506 


24 5/6 


1 3/6 


7 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 3 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 2 


3 


2 


3 


105 


3 


1506 


24 5/6 


1 3/6 


7 


Im Laufe des Etatjahres 1890/91 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 12.04.1890 








5 




154 








Gesamt 


3 


2 


3 


110 


3 


1660 


24 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 890 








1 




2 


2/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 28.06.1890 


3 


2 


3 


109 


3 


1658 


24 3/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1891/92 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 13.04.1891 








4 




147 








Gesamt 


3 


2 


3 


113 


3 


1805 


24 3/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 891 












3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1891 


3 


2 


3 


113 


3 


1802 


24 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1892/93 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 11.04.1892 








4 




197 








Gesamt 


3 


2 


3 


117 


3 


1999 


24 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 892 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1892 


3 


2 


3 


117 


3 


1998 


23 5/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1893/94 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 15.04.1893 








13 




185 








Gesamt 


3 


2 


3 


130 


3 


2183 


23 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 893 












3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1893 


3 


2 


3 


130 


3 


2180 


23 2/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1894/95 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 14.04.1894 








5 




168 








Gesamt 


3 


2 


3 


135 


3 


2348 


23 2/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 894 












3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1894 


3 


2 


3 


135 


3 


2345 


22 5/6 


1 3/6 


7 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 4 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroBkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 3 


3 


2 


3 


135 


3 


2345 


22 5/6 


1 3/6 


7 


Im Laufe des Etatjahres 1895/96 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 16.04.1895 








9 




165 








Gesamt 


3 


2 


3 


144 


3 


2510 


22 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 895 












3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 26.06.1895 


3 


2 


3 


144 


3 


2507 


22 2/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1896/97 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 15.04.1896 








8 




140 








Gesamt 


3 


2 


3 


152 


3 


2647 


22 2/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 896 












5 


5/6 






Ausgabe an das Reichsamt des Innern zum Zwecke der Niederlegung in den 
Grundstein zu dem Nationaldenkmal des hochstseligen Kaisers Wilhelm !., It. Ordre v. 
06.08.1896 


1 


4/6 




1 




1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 26.06.1896 


2 


1 2/6 


3 


151 


3 


2641 


21 2/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1897/98 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 10.04.1898 








8 




175 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


159 


3 


2816 


21 2/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 897 








1 




3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 26.06.1897 


2 


1 2/6 


3 


158 


3 


2813 


20 5/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1898/99 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordre v. 30.04.1898 








5 




162 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


163 


3 


2975 


20 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe ftir in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 898 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 28.06.1898 


2 


1 2/6 


3 


163 


3 


2975 


20 5/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1899/1900 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 29.04.1899 








7 




171 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


170 


3 


3146 


20 5/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe ftir in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 899 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 26.06.1899 


2 


1 2/6 


3 


170 


3 


3145 


20 4/6 


1 3/6 


7 



Letzte Ersatzausgabe eines Eisernen Kreuzes I. Klasse im Jahre 1897. 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 5 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 4 


2 


1 2/6 


3 


170 


3 


3145 


20 4/6 


1 3/6 


7 


Im Laufe des Etatjahres 1900/01 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 27.04.1900 








8 




143 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


178 


3 


3288 


20 4/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 900 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 27.06.1900 


2 


1 2/6 


3 


178 


3 


3288 


20 4/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1901/02 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 01.04.1901 








4 




135 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


182 


3 


3423 


20 4/6 


1 3/6 


7 


Ausqabe fur in Verlust qeratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1901 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 28.06.1901 


2 


1 2/6 


3 


182 


3 


3422 


20 3/6 


1 3/6 


7 






















Im Laufe des Etatjahres 1902/03 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 15.04.1902 








2 




157 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


184 


3 


3579 


20 3/6 


1 3/6 


7 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz, bis Mårz 1902 












1 


1/6 






Ausgabe fur bei einem Brand in Verlust geratene Kreuze als Ersatz an GFM G. v. 
Waldersee u. Gen. Maj. Frhr. von Gayl 












2 


2/6 




2 


Verbleiben in der GOK, gepriift am 27.06.1902 


2 


1 2/6 


3 


184 


3 


3576 


20 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1903/04 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 22.04.1903 








5 




205 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


189 


3 


3781 


20 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 903 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 27.06.1903 


2 


1 2/6 


3 


189 


3 


3781 


20 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1904/05 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 09.04.1904 








7 




204 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


196 


3 


3985 


20 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 904 












2 


2/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 25.06.1904 


2 


1 2/6 


3 


196 


3 


3983 


19 4/6 


1 3/6 


5 



Die Nachweisung belegt, dass die GOK auch uber Etuis zur II. Klasse verfugte, 
und diese in bestimmten Fallen verausgabte. 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 6 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 5 


2 


1 2/6 


3 


196 


3 


3983 


19 4/6 


1 3/6 


5 


Im Laufe des Etatjahres 1905/06 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., It. 
Ordrev. 01.04.1905 








5 




180 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


201 


3 


4163 


19 4/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 905 












2 


2/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 24.06.1905 


2 


1 2/6 


3 


201 


3 


4161 


19 2/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1906/07 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








4 




197 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


205 


3 


4358 


19 2/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 906 












3 


3/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1906 


2 


1 2/6 


3 


205 


3 


4355 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1907/08 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








10 




218 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


215 


3 


4373 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz, bis Mårz 1907 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 03.04.1907 


2 


1 2/6 


3 


215 


3 


4373 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1908/09 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








2 




194 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


217 


3 


4767 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 907 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 01.07.1908 


2 


1 2/6 


3 


217 


3 


4767 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1909/10 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., 








t 




227 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


218 


3 


4994 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 909 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1909 


2 


1 2/6 


3 


218 


3 


4994 


18 5/6 


1 3/6 


5 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 7 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 6 


2 


1 2/6 


3 


218 


3 


4994 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Im Laufe des Etatjahres 1910/11 einqeqanqen, durch Tod erlediqt, aberkannt pp. 








6 




200 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


224 


3 


5194 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1910 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1910 


2 


1 2/6 


3 


224 


3 


5194 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 191 1/12 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








2 




196 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


226 


3 


5390 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 91 1 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1911 


2 


1 2/6 


3 


226 


3 


5390 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1912/13 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








3 




158 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


229 


3 


5548 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz, bis Mårz 1912 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.06.1912 


2 


1 2/6 


3 


229 


3 


5548 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1913/14 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 








1 




156 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


230 


3 


5704 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 91 3 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 28.06.1913 


2 


1 2/6 


3 


230 


3 


5704 


18 5/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1914/15 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., 












67 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


230 


3 


5771 


18 5/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1914 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 24.06.1914 


2 


1 2/6 


3 


230 


3 


5770 


18 4/6 


1 3/6 


5 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission iiber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 8 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 7 


2 


1 2/6 


3 


230 


3 


5770 


18 4/6 


1 3/6 


5 


Im Laufe des Etatjahres 1915/16 einqeqanqen, durch Tod erlediqt, aberkannt pp. 








1 




15 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5785 


18 4/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1915 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 30.06.1915 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5786 


18 4/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1916/17 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 












19 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5804 


18 4/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 91 6 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 29.05.1916 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5804 


18 4/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1917/18 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 












24 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5828 


18 4/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz, bis Mårz 1917 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 30.17.1917 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5828 


18 4/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1918/19 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 












6 








Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5834 


18 4/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 91 8 












1 


1/6 






Verbleiben in der GOK, gepriift am 16.06.1918 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5833 


18 3/6 


1 3/6 


5 






















Im Laufe des Etatjahres 1919/20 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp., 




















Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5833 


18 3/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 91 9 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 16.06.1919 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5833 


18 3/6 


1 3/6 


5 



Letzte Ersatzausgabe eines Eisernen Kreuzes II. Klasse am schwarzem Bande mit 
weiOer Einfassung im Jahre 1918. 
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Rechnungen der koniglichen General-Ordens-Kommission uber die Insignien des Eisernen Kreuzes von 1870 

Quelle: GStA PK I. HA Rep. 168 Generalordenskommission Nr. 636 Seite 9 



Rechnung (Berechnung des Bestands) 


GroGkreuz 


1. Klasse 


II. Klasse 




Kreuze 


Band 


Etuis 


Kreuze 


Etuis 


Kreuze 


s. Band 


w. Band 


Etuis 


Ubertrag von Seite 8 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5833 


18 3/6 


1 3/6 


5 


Im Laufe des Etatjahres 1920/21 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 




















Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 


3 


5833 


18 3/6 


1 3/6 


5 


Unbrauchbar oder verbraucht * 










3 




18 3/6 


1 3/6 


5 


Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 920 




















Verbleiben in der GOK, gepriift am 09.11.1920 


2 


1 2/6 


3 


231 




5833 




























Im Laufe des Etatjahres 1921/22 eingegangen, durch Tod erledigt, aberkannt pp. 




















Gesamt 


2 


1 2/6 


3 


231 




5833 








Ausgabe fur in Verlust geratene Kreuze als Ersatz bis Mårz 1 921 




















Ausgabe: An die staatlichen Munze zum Einschmelzen abgegeben. 








231 




5833 








Verbleiben in der GOK, ohne Prufungsvermerk 1921 


2 


1 2/6 


3 















Vermerk zu den GroGkreuzen: erf. 1898.21 actis A. II a. 30 cd. 



Hier enden die Aufzeichnungen. 

Der Verbleib der GroBkreuze wird nicht nåher bestimmt. 

Es ist jedoch bekannt, dass im Jahre 1921 ein GroBkreuz des EK von 
1813, zusammen mit 449 anderen Auszeichnungen, von der, in 
Auflosung befindlichen Generalordenskommission, in die 
Zeughaussammlung gekommen sind. 

* Kein Hinweis darauf, warum die Etuis und Bander plotzlich 
unbrauchbar waren, oder wie diese verbraucht wurden. 
Wahrscheinlich wurden diese abgegeben, oder vernichtet. 



Ordensjournal / Ausgabe 1 7 / Mårz 201 0 



12 



